H

II

Bogeii

Sr, Ta

236

2222-52
	1 +
		4051
	14
	-br
	4812-03
	20 +u
	5621-50
	3

54'40
	1 + u
		61-3
	l+br,r
		32'27
	20 +
	26-28
	2

2428-20
	3u
		77-89
	1000 u
		55-20
	10
	74-22
	2 +

71-77
	1 +
		87-88
	1 4- tor
		68-92
	5 +
	93-22
	

2569-55
	3u
		4161-99
	20
	
	69-45
	3 +
	5703-5
	1+br

2932-00
	3
		4215-70
	500
	\i
	72-70
	20 +
	09-65
	3

3189-3
	1-
	-br
	4305-68
	20
	
	76-38
	20 +
	67-32
	3

90-0
	1-
	-br
	08-5
	2 + br
		92-20
	10 +
	5817-02
	3

99-2
	1-
	-br
	13-7
	1 + br
		92-90
	3 +
	5970-6
	3+br

3301-86
	10
		19-4
	3 + r
		4962-43
	50 u
	6093-06
	1

07-6
	5+br
		26-64
	3
	
	68-03
	20
	6159-15
	2

22-40
	10
		38-2
	5 + r
		71'79
	3
	79-10
	1+br

30-20
	8
		61-88
	20
	
	5077-87
	2
	6243-3
	2+br

51-45
	30 u
		4407-0
	2 + br
		5156-38
	50 +
	49-0
	2+br

66-51
	20
		12-80
	3
	
	5213-22
	8
	72-32
	2

71-10
	1 +
		38-21
	20
	
	22-50
	20
	95-89
	1

80-98
	20
		51-99
	2
	
	25-35
	20
	6317-5
	1+br

3411-7
	1-
	-br
	80-9
	5 + r
		29-51
	30
	22-03
	1 +

56-8
	1-
	L-br
	4531-52
	5
	
	38-82
	30
	46-05
	10

57-7
	1-
	-br
	4607-51
	1000 u
		57-10
	50
	64-23
	10

64-68
	30
		62-19
	1 +
		5313-4
	1+br
	70-23
	15

75-09
	8
		78-4
	5+br,v
		30-11
	20 + r
	81-00
	20

77-3
	1+br
		85-0
	l+br,Ca?
		86-6
	1+br
	86-84
	30

99-4
	2+br
		88-6
	1 -j
	-br
	89-6
	1+br
	88-50
	20

3504-9
	1+br
		4701-2
	1-
	-br
	5417-5
	1 +
	6408-76
	50

47-8
	2-
	-br
	04-35
	1-
	-br
	51-20
	20 +
	46-89
	4

77-5
	1-
	-br
	07-5
	1-
	-br
	81-19
	100 +
	66-01
	3

3628-7
	2-
	-br
	11-65
	1-
	-br
	86-40
	20 +
	6504-21
	20

29-1
	2-
	-br
	14-35
	1-
	-br
	5504-50
	50 +
	47-00
	10

53-30
	2-
	
	15-85
	1-
	-br
	22-01
	30 +
	50-59
	20

54-0
	2-
	
	22-48
	10
	
	35-10
	20 +
	6617-50
	15

3706-0
	2-
	-bi
	29-8
	2+br,v
		40-29
	20
	43-70
	8

3940-90
	10
		42-08
	10
	
	43-44
	30
	6791-29
	10

69-40
	8 +
		55-60
	5 +
		56-53
	3 +
	6878-50
	10 u

70-12
	8 +
		75-4
	1+br
		86-10
	2 +
	92-81
	2

4030-55
	20 +
		84-51
	10
	
	98-55
	10
	7070-30
	3u

32-50
	8 +
		
	
	
	
	
	
	

LXV. Ta. Tantal.

Altere  Messungen:   H.   Morsch,,  Ztsch.   fttr   wiss.   Phot.  8  (1905).

J. M. Eder und E. Yalenta, Wiener Akad, 119 II a. (1910) (Rot).
Material: Natriumtantalflnorid aus Tantaloxid von Prof. W. MuthmanB,

auf Gaskohle.

Verunreinigungen: Ga, Ni, Ti.
Linienzab.1: 1285.		Se*
